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gemeente 

Haarlemmermeer 



Milieuinformatie - meldingen. Schiphol, Evert van Beekstraat 202 (AI00750 
en AI00753), 1118CR Schiphol Nederland B.V. (Activiteitenbesluit) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen. 

De melding betreft het tijdelijk lozen van circa 4300 m3 (grond)water in het hemelwaterafvoersysteem 
in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het hemelwaterafvoersysteem in de periode van 4 
oktober 2015 tot 18 december 2015. 


Tegen de melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 
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